Αγτ41 5 1945 


Οστατιον ΟἸοπι1ο8]. ΟΟ. 
σιγάθπΘχ 
Κπ118: 


θοπθοΊτπιοη: 


1 8π.ντῦ]ησ το 
σουτ Υ8σ511Υ ΚΑ. 


ΜΊ1 »η4 ἲ ποοῖς το γου. 


Όλο 57 βε 883018. 


γοτυ Ττυ]ν Υουτς 


